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Venetsian kieli 


Venetsian kieli (omakielinen nimi veneto, ital. veneto ) on romaaninen kieli, jota puhuu noin kaksi miljoonaa 
asukasta Pohjois-Italiassa Veneton ja Friuli-Venezia Giulian alueella sekä Istrian slovenialaisessa ja 
kroatialaisessa osassa. Euroopan ulkopuolella kieltä puhutaan myös Rio Grande do Sulin osavaltiossa 
Brasiliassa. 

28. maaliskuuta 2007 alkaen Venetsian kieli on virallisesti tunnustettu laissa "tutela e valorizzazione della 
lingua e della cultura veneta", jonka on hyväksynyt Veneton neuvosto. Kieli on myös kirjallisessa 
käytössä.^ 

Lähteet 


1. Helsinki.fi (http://www.helsinki.fi/~tasalmin/virl04.html) 

Aiheesta muualla 


■ Gramaticaveneta.com (http://gramaticaveneta.com) Venetsian kielen kielioppi 


Noudettu kohteesta ”https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Venetsian_kieli&oldid=17789460” 
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